LZBIETA PITTET 


urodzona w roku 1508 w Lozanie w Szwajcaryl, 


po diugiéj a dolegliwéj chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, przeniosla sie 


do wieczności w Krzeszowicach dnia 1 Listopada 1882 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Krzeszowicach w Piątek dnia 3 Listopada b. r. o godzinie 10 rano, 


na który pobożna Publiczność zaprasza się. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie, 


